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Dịch vụ vệ sinh máy lạnh quận 5 giá rẻ tại nhà 
16 Tháng Bảy, 2020 / By Nguyen Cuong / Dịch vụ TGTDienLanh 


Bạn đang cần tìm dịch vụ vệ sinh máy lạnh giá rẻ, uy tín tại Q5? Liên hệ ngay với Thế Giới Điện Lạnh, chúng 


tôi với dịch vụ chất lượng, chuyên nghiệp đảm bảo mang đến cho bạn sự hài lòng tuyệt đối. 


Thế Giới Thợ Điện Lạnh là một trong những trung tâm điện lạnh hàng đầu tại TPHCM. Chúng tôi có hơn 10 năm kinh 
nghiệm trong lĩnh vực điện lạnh. Làm việc bằng cái TÂM, cung cấp cho khách hàng dịch vụ uy tín, chất lượng, chúng 


tôi đã trở thành sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu của nhiều khách hàng. 


«_ Vệ sinh máy lạnh quận 6 uy tín, chuyên nghiệp 
« _ Chuyên vệ sinh máy lạnh tại nhà quận 7 





Danh mục bài viết 

1. Những vấn đề thường xuyên gặp phải khi sử dụng máy lạnh 
2. Lợi ích khi vệ sinh máy lạnh định kỳ 

3. Dịch vụ vệ sinh máy lạnh tại quận 5 

4. Bảng giá dịch vụ vệ sinh máy lạnh tại quận 5 

5. Cam kết khi sử dụng dịch vụ vệ sinh máy lạnh tại Thế Giới Thợ Điện Lạnh 





Những vấn đề thường xuyên gặp phải khi sử dụng máy 
lạnh 


Cũng giống như các thiết bị điện lạnh khác, sau một thời gian sử dụng máy lạnh có thể xảy ra một vài trục trặc như: 


«_ Máy lạnh bị bám bụi bẩn 

« Máy lạnh không lạnh hoặc làm lạnh yếu 

«_ Máy lạnh bị thiếu gas hay hết gas 

»_ Máy lạnh hoạt động phát ra tiếng ồn lớn 

»_ Máy lạnh không nhận tín hiệu từ điều khiển 

« _ Máy lạnh không hoạt động 

«_ Máy lạnh bật, ngắt liên tục trong quá trình sử dụng 
e_ Máy lạnh bị rò rỉ ra 

« _ Máy lạnh có mùi hôi khó chịu 

«_ Dàn nóng hay dàn lạnh máy lạnh không hoạt động 


s_ Block máy lạnh bị hỏng 





e _ Máy lạnh bị chập điện, bị hư board mạch,...... 


Có rất nhiều vấn đề có thể xảy ra trong quá trình sử dụng máy lạnh, với một vài trường hợp máy lạnh bị hỏng nhẹ bạn 
có thể tự khắc phục tại nhà. Nhưng trong trường hợp máy lạnh bị hỏng nặng bạn cần liên hệ đến các dịch vụ vệ sinh 


máy lạnh tại quận 5 uy tín để được hỗ trợ một cách tốt nhát. 





Tìm kiếm ... 


DỊCH VỤ 


Vệ sinh máy lạnh 
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Lắp đặt máy lạnh 
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Vệ sinh máy lạnh quận 5 


Lợi ích khi vệ sinh máy lạnh định kỳ 


Bạn biết không có nhiều lỗi trên máy lạnh như máy lạnh có mùi hôi khó chịu, không lạnh, bị bám tuyết, chảy nước,... 


có một phần nguyên nhân là do bạn không vệ sinh máy lạnh thường xuyên. 


Khi vệ sinh máy lạnh bạn sẽ làm sạch các ổ vi khuẩn, bụi bẩn trên máy lạnh từ đó hạn chế mùi hôi từ máy lạnh, giúp 
hiệu quả làm lạnh tốt hơn. Đồng thời việc vệ sinh máy lạnh còn giúp bạn kịp thời phát hiện các lỗi trên máy lạnh và có 


biện pháp xử lý ngay từ đó tránh được các hỏng hóc nghiêm trong hơn trên máy lạnh. 


Vệ sinh máy lạnh còn giúp bạn bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình mình, cung cắp bầu không khí trong lành cho không 


gian ngôi nhà của bạn. 


Ngoài ra việc vệ sinh máy lạnh còn giúp cho máy lạnh luôn hoạt động trong trạng thái tốt nhất, giúp máy lạnh vận 
hành êm ái, đúng công suất và tiết kiệm điện năng hơn. 
Dịch vụ vệ sinh máy lạnh tại quận 5 


Thế Giới Thợ Điện Lạnh với dịch vụ vệ sinh máy lạnh tại Q5 luôn đảm bảo uy tín, chất lượng. Chúng tôi cam kết giúp 
khách hàng khắc phục được mọi lỗi trên mọi dòng máy lạnh như: Samsung, Panasonic, LG, Funiki, Sanyo, 


Electrolux,......... 
Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm với thái độ làm việc chuyên nghiệp sẽ khắc phục mọi vấn đề trên máy lạnh. 


Với dịch vụ vệ sinh máy lạnh quận 5, chúng tôi sẽ kiểm tra, vận hành thử máy lạnh trước khi vệ sinh. Tiếp theo chúng 
tôi sẽ tiến hành vệ sinh sạch sẽ ở mọi ngóc ngách ở dàn nóng, dàn lạnh của máy lạnh. Sau khi hoàn thành chúng tôi 
sẽ cho máy lạnh vận hành và kiểm tra xem máy lạnh có bị thiếu gas hay hết gas không, nếu có sẽ bơm gas cho khách 


hàng. 


Với dịch vụ vệ sinh máy lạnh quận 5, đầu tiên chúng tôi sẽ kiểm tra, xác định nguyên nhân gây lỗi của máy lạnh, sau 
đó đưa ra các phương án xử lý tối ưu nhất cho khách hàng. Tiếp theo tiến hành vệ sinh máy lạnh theo đúng quy trình 


và thực hiện kiểm tra vận hành của máy lạnh trước khi bàn giao cho khách hàng. 


Chính vì vậy chúng tôi đảm bảo sẽ giúp khách hàng khắc phục triệt để mọi vấn đề trên máy lạnh để máy lạnh nhà bạn 


hoạt động tốt như ban đầu. 


Nếu bạn đang cần tìm đơn vị điện lạnh uy tín hãy click vào đây vệ sinh máy lạnh giá rẻ để được nhân viên 
TGTDienLanh hỗ trợ, tư vấn bạn miễn phí. 


Bảng giá dịch vụ vệ sinh máy lạnh tại quận 5 


Dưới đây là bảng giá tham khảo khi vệ sinh ở dàn nóng máy lạnh của Thế Giới Thợ Điện Lạnh. Bảng giá này có thể 


thay đổi tùy vào hỏng hóc thực tế của máy lạnh. 


Bảng giá vệ sinh dàn nóng máy lạnh 


Phụ kiện thay thế Công suất Triệu chứng bệnh ĐVT Đon giá 
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(hp) 





Sửa board dàn nóng (inverter) 1-2 Quạt không quay lần 750 — 950.000 
Thay tụ quạt dàn nóng 1-2 Không chạy, báo lỗi cái 450 - 480.000 
Thay tụ ( Kapa đề block) 1-2 Block không chạy cái 350 — 550.000 
Thay stator quạt dàn nóng 1-2 Không lạnh cái 600 — 700.000 
Thay cánh quạt dàn nóng 1-2 Không lạnh cái 450 — 650.000 
Thay mô tơ quạt dàn nóng 1-2 Không lạnh cái 650 — 850.000 
Sửa xì dàn nóng (hàn) 1-2 Không lạnh lần 600 — 900.000 
Thay rơ le bảo vệ block (tẹc mít) 1-2 Không lạnh cái 350 — 400.000 
Thay terminal nối 3 chân block 1-2 Không lạnh bộ 250 - 300.000 
Thay bộ dây nối 3 chân lock 1-2 Không lạnh bộ 350 — 400.000 
Thay khởi động từ (contactor) 1-2 Không lạnh cái 800 - 1tr 
Thay block máy lạnh 1-2 cái Call 


..... 


Cam kết khi sử dụng dịch vụ vệ sinh máy lạnh tại Thế Giới 
Thợ Điện Lạnh 


Nhằm giúp khách hàng yên tâm hơn khi sử dụng dịch vụ của Thế Giới Thợ Điện Lạnh đồng thời khẳng định chất 


lượng dịch vụ của mình, Thế Giới Thợ Điện Lạnh cam kết: 


Có mặt tại nhà bạn trong vòng 30 phút kể từ khi liên hệ 


Khắc phục triệt để tất cả các lỗi trên máy lạnh 


Sau khi vệ sinh máy lạnh vận hành êm, ổn định, đúng công suất tiêu chuẩn. 


Có trang thiết bị vệ sinh máy lạnh hiện đại, tiên tiến nhất. 


Thực hiện vệ sinh vệ sinh máy lạnh theo đúng quy chuẩn, quy định về an toàn điện và đúng theo các cam kết 


với khách hàng. 


Chỉ sử dụng các linh kiện vật tư thay thế chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 


Nhân viên tổng đài, kỹ thuật có trình độ chuyên môn, tác phong làm việc chuyên nghiệp, hỗ trợ khách hàng chu 


đáo, tận tâm. 


Tư vấn cách sử dụng máy lạnh hoàn toàn miễn phí cho khách hàng. 


Tắt cả các sản phẩm, dịch vụ đều được bảo hành lâu dài từ 3 — 12 tháng. 


Khi bạn cần vệ sinh máy lạnh tại nhà Q5 thì đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay với Thế Giới Thợ Điện Lạnh để 
chúng tôi có thể hỗ trợ bạn một cách tốt nhất nhé! Thế Giới Thợ Điện Lạnh rất hân hạnh được phục vụ quý khách 


hàng. 


Nguồn: TGTDienLanh 
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Các bài viết hay: 


Cách chọn máy lạnh để lắp cho Hướng dẫn cách vệ sinh cục nóng Lựa điều hòa như thế nào cho 
phòng khách và phòng ngủ máy lạnh phòng ngủ và phòng khách 
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